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Artika For Living Inc. 

1756 50 th ave, Lachine, 
Quebec, Canada H8T2V5 


Customer Service 

Monday to Friday 
9 a.m.-5 p.m. EST 


1-866-661-9606 

support@artika.com 

www.artika.com 


Service a la clientele 

du lundi au vendredi 
de 9 h a 17, heure de I'Est 


artikaO 


Atencion al cliente 

Lunes a viernes 
9 a.m.-5 p.m.horadel Este 


6L0ZW90 ' Ad V 



artika. 


ITM./ART. 190216 

Model /Modele/Modelo: RG25W-C6 


Pendant LED light fixture - OpticaP 

INSTRUCTION MANUAL 

IMPORTANT, KEEP FOR FUTURE 
REFERENCE: PLEASE READ 
CAREFULLY. 

The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches the end 
of its life, the entire luminaire must be replaced. 

Suspension a DEL - Optical MC 

MANUEL DESTRUCTIONS 

IMPORTANT: A LIRE 
ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER. 

La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplagable; lorsque la source lumineuse atteint la fin de sa vie, le luminaire entier doit etre remplace. 



Lampara LED suspendida - OpticaF 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 

IMPORTANTE, LEER PARA FUTURA REFERENCIA: POR 
FAVOR, LEER DETENIDAMENTE. 

La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; cuando la fuente de luz llega al final de su vida util, toda la luminaria debe ser reemplazada. 


Costco Wholesale Australia Pty Ltd 
17-21 Parramatta Road 
Lidcombe NSW 2141 
Australia 

www.costco.com.au 



Made in China 
Residential use only 
Indoor use only 


220-240 V~ 


Fabriqueen Chine 
Usage residentiel seulement 
Usage interieur seulement 


Hecho en China 

Uso residencial solamente 

Uso interior solamente 
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INCLUDED INCLUS INCLUIDO 


Item 

Piece 

Pieza 

Description 

Description 

Description 

Quantity 

Quantite 

Cantidad 


Wall anchor 

Ancrage mural 

Anclaje mural 

x2 

0MSHH5» 

Retaining screw 

Vis de fixation 

Tornillo de fijacion 

x2 


Canopy screw 

Visde la base 

Tornillo del dosel 

x 2 + 2 extras 


Mounting bracket 

Support de montage 

Soporte de montaje 

x 1 

w 

Canopy 

Base 

Dosel 

X 1 


2 
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WARRANTY 

Our goods come with guarantees that 
cannot be excluded under the Australian 
Consumer Law. You are entitled to a 
replacement or refund for a major failure 
and for compensation for any other 
reasonably foreseeable loss or damage. 
You are also entitled to have the goods 
repaired or replaced if the goods fail to be 
of acceptable quality and the failure does 
not amount to a majorfailure. 


o 

GARANTIE 

Nos articles sont offerts avec des garanties 
qui ne peuvent connaTtre d'exclusions 
au regard de la loi australienne sur la 
protection des consommateurs. Vous 
avez droit au remplacement ou au 
remboursement en cas de defaillance 
majeure de votre article ainsi qu'a une 
compensation en cas de perte ou de 
dommage previsible. Vous avez aussi 
- droit a la reparation ou au remplacement 
de I'article s'il n'est pas d'une qualite 
acceptable et que la defaillance n'est pas 
majeure. 


■n 

GARANTIA 

Nuestros productos cuentan con garantfas 
que no se pueden excluir bajo las Leyes 
del Consumidor de Australia. Usted 
tiene derecho a un cambio o devolution 
en caso de un fallo importante y a una 
compensation porcualquierotra perdida 
o dano razonablemente previsible. 
Tambien tiene derecho a la reparacion 
o reemplazo de los bienes, si estos no 
cumplen con una calidad aceptable y el 
fallo no constituye un fallo importante. 
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CAUTION 

If using a dimmer, it must 
be LED compatible. 


IMPORTANT 

The installer and/or user must 
read, understand and follow these 
instructions before installing the 
product. This product must be 
properly installed before it is used. 
If instructions are not followed, 
the manufacturer will not be held 
responsible for any problems or 
product malfunction. Failure to 
follow installation and/or operating 
instructions voids the warranty. 

We recommend that this product be 
installed by a certified electrician. 

In some states or provinces, it is 
a legal requirement for this type 
of product to be installed by a 
certified electrician, according to 
the electrical and building codes 
effective in the region where the 
unit is used. 


This product is compatible with 
most LED dimmers 


EH 


ATTENTION 

Siungradateurest utilise, 
celui-ci doit etre compatible 
avec les lumieres a DEL. 


IMPORTANT 

Avant ^installation de ce produit, 
I'utilisateur et/ou I'installateur doit 
avoir lu et compris ces instructions. 
Cetappareil doit etre installe 
convenablement avant usage. 

Si ces instructions nesont pas 
respectees, le fabricant ne pourra 
etre tenu responsable d'aucun 
probleme ou dysfonctionnement 
du produit. Le non-respect des 
instructions d'installation et/ou 
d'utilisation annulera la garantie 
en vigueur. 

Nous recommandonsque 
ce produit soit installe par 
un electricien certifie. Dans 
certains etats ou provinces, il est 
legalement requis que ce type 
de produit soit installe parun 
electricien certifie conformement 
aux codes de I'electricite et du 
batiment en vigueur. 

Compatible avec la plupart des 
gradateurs a DEL 


■a 


ATENCION 

Si utiliza un regulador, debe 
asegurarse de que es 
compatible con las luces LED. 


IMPORTANTE 

El instaladoro usuario deben leer 
detenidamente las instrucciones 
antes de instalar el producto y 
seguirlas fielmente. El producto 
debe estarcorrectamente 
instalado antes de su instalacion. 

Si no siguen las instrucciones, 
el fabricante no se hara 
responsable de problemas o de 
un funcionamiento incorrecto 
del producto. Si nosigue las 
instrucciones de instalacion o de 
uso, se anulara la 

Le recomendamos que el producto 
sea instalado por un electricista 
certificado. En algunos estados 
o provincias, se requiere por ley 
que este tipo de producto sea 
conectado por un electricista 
certificado siguiendo los codigos 
electricos y arquitectonicos de la 
region. 

Compatible con la mayorfa de los 
reguladores LED 


A 


WARNING: 

Risk of electrical shock. 

Turn off breaker at the panel. 


AVERTISSEMENT: 

Risque de decharge electrique. 
Eteindre le disjoncteur sur 
le panneau electrique. 



ADVERTENCIA: 

Riesgo de descarga electrica. 
Desconectarlacorriente 
electrica del panel (disyuntor). 



Switch off the main electrical 
supply from the fuse box/circuit 
breaker before installing the unit or 
doing any maintenance. 

Do not use outdoor. 


II est important decouper 
I'alimentation electrique du 
disjoncteur avant de proceder a 
I'installation ou a I'entretien. 

Ne pas utilisera I'exterieur. 


Desconecte la instalacion electrica 
en la caja de circuitos/disyuntor 
antes de instalar esta unidad o 
realizartareas de mantenimiento 
enella. 

No usaren exteriores. 


4 


171 

7. Mount the canopy onto the 
mounting bracket and secure it 
with the 2 canopy screws (fig. 5). 


tsm 

7. Assembler la basedu luminaire 
sur le support de montage et la fixer 
avec les 2 vis de la base (fig. 5). 


■a 

7. Ensamblar el dosel en el soporte 
de montajeyfijarlo con los 2 
tornillos del dosel (fig. 5). 


fig. 5 



Mounting bracket 
Support de montage 
Soporte de montaje 

Canopy 

Base 

Dosel 

Canopy screw 
Vis de support 
Tornillo del dosel 
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WARRANTY 

Artika For Living Inc. is proud to 
offer you one (1) year limited warranty 
on manufacturing defects from the 
date of purchase for residential use 
only. The warranty is extended to the 
original owner in USA and Canada and 
is non-transferable. It does not apply 
to retailers, commercial applications or 
establishments.The original sales receipt 
is required for all warranty claims. The 
remedy underthis limited warranty shall 
be product or part replacement at Artika's 
discretion as provided herein and cannot 
exceed the original purchase price. 

This warranty is valid only on products 
installed in accordance with the building 
code and laws effective in the region 
where the unit is used as well as in 
accordance with the provided instruction 
manual. It does not cover products 
installed incorrectly or subjected to 
abnormal use. Product(s) or component 
part(s) may be required to be returned for 
inspection and verification. 

Normal wear and tear, misuse, 
negligence, vandalism, improper 
maintenance (surface damage due to 
chemical interaction or cleaning agents 
including, but not limited to, scouring 
pads, use of cleaners containing abrasives, 
alcohol or other organic solvents) 
improper handling, accident, abuse, 
fire, flood, theft, acts of God, neglect, 
or alteration of the product will not be 
covered underthis limited warranty. It 
excludes any accessories that accompany 
the product including but not limited to 
bulbs or batteries. 

The warranty does not cover handling, 
labor, transportation, or any other 
cost associated with the installation 
or replacement of the product. This 
limited warranty is valid in the country 
of purchase and by Artika authorized 
retailers only. 

Artika for Living Inc. will not be held 
responsible for any direct orconsequential 
damages or injuries related to the use of 
this product arising from improper use or 
installation of this product. 

Please visit www.artika.com to discover 
more about Artika for Living Inc. 


an 

GARANTIE 

Artika For Living Inc. estfieredevous 
offrir une garantie limitee de un (1) 
an contre tout defaut de fabrication, a 
compter de la date d'achat, pour un usage 
domestique uniquement. Cette garantie 
n'est valide que pour le proprietaire 
d'origine aux Etats-Unis et au Canada 
et est incessible. Elle ne s'applique 
pas aux detaillants ni aux applications 
ou etablissements commerciaux. Le 
regu de vente original est exige pour 
toute demande de garantie. Le recours 
prevu par cette garantie limitee est le 
remplacement du produitou d'une 
piece du produit, a la discretion d'Artika 
conformement au present document, 
et ne peut pas exceder le prix d'achat 
original. 

Cette garantie couvre uniquement les 
produits installes conformement au code 
du batiment et aux lois en vigueur dans 
la region ou le produit est utilise, et les 
produits utilises conformement au mode 
d'emploi fourni. Elle ne couvre pas les 
produits mal installes ou soumis a un 
usage anormal. Le ou les produits ou 
pieces peuvent vous etre demandes aux 
fins d'inspection et de verification. 

L'usure normale, une mauvaise utilisation, 
la negligence, le vandalisme, un mauvais 
entretien (surface endommagee a cause 
d'une interaction chimique ou de produits 
nettoyants, incluant sans s'y limiter 
les eponges metalliques, I'utilisation 
de produits nettoyants contenant des 
agents abrasifs, de I'alcool ou d'autres 
solvants organiques), une manipulation 
inadequate, un accident, un abus, un 
incendie, une inondation, un vol, une 
catastrophe naturelle ou la modification 
du produit ne sont pas des motifs couverts 
par cette garantie limitee. Elle excluttout 
accessoire fourni avec le produit, incluant 
sans s'y limiter les ampoules et les piles. 

Cette garantie ne couvre pas la 
manutention, la main-d'oeuvre, le 
transport, ou tout autre cout lie a 
I'installation ou au remplacement du 
produit. Cette garantie limitee est valide 
uniquement dans le pays ou I'achat a ete 
effectue aupres de detaillants autorises 
Artika. 

Artika for Living Inc. ne pourra etre 
tenue responsable en cas de blessure ou 
de dommage direct ou indirect cause par 
I'utilisation du produit si le produit a ete 
mal installeou mal utilise. 

Visitez www.artika.com pour en savoir 
plus sur Artika for Living Inc. 


■SB 

GARANTIA 

Artika For Living Inc. se enorgullece de 
ofrecerle una garantia limitada de un (1) 
aho en defectos de manufactura desde la 
fecha de compra del producto para uso 
residencial unicamente. Esta garantia 
cubre al dueno original en EE. UU. y en 
Canada, y no es transferible. No se aplica 
a minoristas, aplicaciones comerciales ni 
a establecimientos. Se debera presentar 
el recibo de venta original para todas 
las reclamaciones de garantia. La 
compensation ofrecida por esta garantia 
limitada sera el reemplazo del producto 
o de la pieza a entera discretion de Artika 
como aqui se indica, y no puede exceder 
el precio de adquisicion original. 

Esta garantia solo es valida en productos 
instalados de acuerdo con el codigo de 
construction y la legislation en vigor en 
la region donde se use esta unidad, asi 
como el manual de instrucciones provisto. 
Nuestra garantia no incluye productos 
instalados incorrectamente o que hayan 
tenido un uso anormal. Es posible que 
se pida la devolucion de los productos 
o componentes para su inspeccion o 
verificacion. 

El desgaste normal, uso incorrecto, 
negligencia, vandalismo, mantenimiento 
incorrecto (danos en la superficie por 
interaccion quimica o agentes de limpieza 
incluyendo, entre otros, panos abrasivos, 
sustancias de limpieza abrasivas, alcohol 
o solventes organicos), manejo incorrecto, 
accidente, abuso, incendio, inundacion, 
robo, causas de fuerza mayor, negligencia 
o alteracion del producto no seran 
cubiertos bajo esta garantia limitada. No 
cubre ningun accesorio que acompane 
al producto, incluyendo entre otros 
bombillaso baterias. 

La garantia no cubre gastos de manejo, 
gastos laborales, de transporte ni 
cualquier otro coste asociado con la 
instalacion o reemplazo del producto. 

Esta garantia limitada es valida en el 
pais de adquisicion, siempre que se haya 
adquirido en un minorista autorizado 
por Artika. 

Artika For Living Inc. no se hara 
responsable de ningun dano directo, 
consecuente o resultante, ni de lesiones 
que puedan resultar de un mal uso o 
instalacion de este producto. 

Visite www.artika.com para saber mas 
sobre Artika For Living Inc. 
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WHAT YOU WILL NEED... VOUS AUREZ BESOIN DE... LO QUE NECESITARA... 
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STEP-BY-STEP 

INSTALLATION 

1 .Turn off power at the circuit 
breaker and the light switch. 

Ensure the power is off before 
continuing. 

2. Place marks on the ceiling where 
the support screw holes are located 
and drill the holes with a 1/4" drill 
bit. (6.5 mm) (fig. 2). 


El 

INSTALLATION 

DETAILLEE 

1. Couper le courant electrique 
au niveau du disjoncteur et sur 
Pinterrupteur du luminaire. 
S'assurer que le courant est eteint 
avantde continuer. 

2. Marquerau plafond 
I'emplacement des trous pour 
vis de fixation et percer les trous 
avec une meche 1/4 po. (6,5 mm) 
(fig. 2). 


■a 

INSTALACION 

ETAPAPORETAPA 

1. Desconecte la instalacion 
electrica y apague el interruptor. 
Antes de retirar la antigua lampara, 
aseguresedeque no haya 
corriente. 

2. Marque el techo con los puntos 
donde quiera instalar los tornillos 
de soporte y taladre los agujeros 
con una broca de 1/4". (6.5 mm) 
(fig. 2). 
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3. Push wall anchors into the holes 
(fig. 3). 

Be careful, wall anchors must 
be adapted to the material of the 
ceiling, if wall anchors provided are 
not suitable for your ceiling, you 
must imperatively use others. 


tsa 

3. Inserer les ancrages muraux 
dans les trous (fig. 3). 

Attention, les ancrages muraux 
doivent etre adaptes au materiau 
du plafond, si les ancrages 
muraux fournis ne conviennent 
pas a votre plafond, vous devez 
imperativementen utiliser 
d'autres. 


■a 

3. Meta los anclajes murales en los 
agujeros (fig. 3). 

Tenga cuidado, los anclajes 
murales deben adaptarseal 
material del techo. Si los anclajes 
murales provistos no son 
adecuados para su techo, debe 
utilizar imperativamente otros. 

4. Instale la soporte de montaje en 
la caja de conexiones usando los 
tornillos de la caja de conexiones. 
Enrosque los tornillos de fijacion 
en los anclajes de pared (fig. 3). 


4. Install the mounting bracket to 
the junction box using the 2 junction 
box screws. Screw the retaining 
screws into the wall anchors (fig. 3). 


4. Installer le support de montage 
au plafond en vissant les vis de 
fixation dans les ancrages muraux 
(fig. 3). 



Retaining screw 
Vis de fixation 
Tornillo de fijacion 


Screwdriver 

Tournevis 

Destornillador 
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5. Connect the neutral (Blue/Black) 
(N) wire from the ceiling to the 
luminaire using the connector. 
Connect the live wire (Brown/Red) 
(L) from the ceiling to the luminaire 
using the connector. Connect the 
earth wire (Green/Yellow) (E) from 
the ceiling to the luminaire using 
the connector (fig. 4). 

6. Connect the second ground 
wire to the ground screw of the 
mounting bracket (fig. 4). 


ES 

5. Connecter lefil neutre (Bleu/ 
Noir) (N) du plafond au luminaire 
a I'aide du connecteur. Connecter 
le fil de phase (Marron/Rouge) (L) 
du plafond au luminaire a I'aide 
du connecteur. Connecter le fil de 
terre (Vert/Jaune) (E) du plafond au 
luminaire a I'aide du connecteur 
(fig. 4). 

6. Connecter le deuxieme fil de 
mise a la terre a la vis de mise a la 
terre du support de montage 

(fig.4). 


■a 

5. Conecte el cable neutro (Azul/ 
Negro) (N) desde el techo a la 
luminaria utilizando el conector. 
Conecte el cable de fase (Marron/ 
Rojo) (L) desde el techo a la 
luminaria usando el conector. 
Conecte el cable de tierra (Verde/ 
Amarillo) (E) desde el techo a la 
luminaria usando el conector 
(fig. 4). 

6. Conecte el segundo cable de 
toma de tierra al tornillo de toma de 
tierra del soporte de montaje 

(fig.4). 


fig. 4 


Ground wire of the canopy 
Fil de mise a la terre de la base 
Toma de tierra del dosel 


Live (Brown/Red) (L) 
Phase (Marron/Rouge) (L) 
Fase (Marron//Rojo) (L) 

Earth wire (Green/Yellow) (E) 
Fil de terre (Vert/Jaune) (E) 
Cable de tierra (Verde/Amarillo) (E) 

Neutral (Blue/Black) (N) 
Neutre (Bleu/Noir)(N) 
Neutro(Azul/Negro) (N) 


Ground wire of the canopy 
Fil de mise a la terre de la base 
Toma de tierra del dosel 
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HEIGHT ADJUSTMENT 

NOTE: It is recommended to make 
any major adjustments to the 
height of the light fixture before 
installation. 

1. Measure the distance from the 
ceiling to the bottom of where 
you would like your light fixture 
to hang. 

2. To retract the wire, gently push it 
into the light fixture base (fig. 1). 

3. To extend the wire, push the 
metal collar while gently pulling 
the wire down. 

When the plastic wire retainer is 
released, the wire will be fixed into 
position, (fig. 2). 

4. Once the wire is at the desired 
length, turn the fixture over and 
slide the plastic wire retainer up 
to the wire nut, to prevent the 
pendant from slipping down 
when in use. 


E3 

AJUSTEMENTDE LA HAUTEUR 

NOTE : II est recommande de 
faire les ajustements majeurs 
de hauteur avant d'installer le 
luminaire. 

1. Mesurer la distance entre le 
plafond etle basdu luminaire, 
selon la hauteur desiree. 

2. Pour raccourcir le fil, pousser 
celui-ci vers I'interieur de la base 
du luminaire (fig. 1). 

3. Pour allonger le fil, pousser le 
collet en metal de la base en tirant 
doucement lefil vers le bas. . 
Lorsque la bague de retenue en 
plastique est relachee, le fil reste 
maintenu dans cette position 
(fig. 2). 

4. Lorsque le fil est a la hauteur 
desiree, retournerla basedu 
luminaire. Glisser la bague de 
retenue en plastique jusqu'a 
I'ecrou afin d'empecher la 
suspension dedescendre. 


Plastic wire retainer 



o 

AJUSTEDEALTURA 

NOTA: Le recomendamos 
realizarlosajustesdealtura 
mas importantes antes de la 
instalacion. 

1. Medir la distancia entre el techo 
y la parte baja de la lampara segun 
la altura deseada. 

2. Si desea acortar el cable, 
introduzcalo con cuidado hacia el 
interior de la base de la lampara 

(fig. V. 

3. Si desea alargarlo, presione el 
aro metalico tirando a lavez del 
cable con cuidado. 

Cuando retenedor de plastico 
del cable este liberado, el cable 
quedara fijo en su position. (fig. 2). 

4. Una vezel cable tenga la 
longitud adecuada, gire la lampara 
y deslice el retenedor de plastico 
del cable hasta latuerca para 
mantener la lumiraria en su sitio. 


fig.2 



Aro de metal 
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Contact us first 

Contactez d'abord 
Contacto primero 
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Contact 


For immediate help with assembly, 
missing or damaged parts or product 
information, please send us an e-mail 
or call us at: 


Customer service 

(English, French and Spanish) 
Monday to Friday: 

9 AM-5 PM E.S.T. 

N"1 support@artika.com 

@ 1-866-661-9606 

*A copy of your purchase receipt will be re¬ 
quired for all requested parts. 


Contactez 


Pour une assistance immediate, 
pour une piece manquante ou 
defectueuse, ou pourde [’information 
sur nos produits, veuillez communi- 
quer avec nous par courriel ou par 
telephone au: 


Service a la clientele 

(anglais, franfais et espagnol) 

Lundi au vendredi: 

9hoo a i7hoo H.N.E. 

EZI support@artika.com 

® 1-866-661-9606 

*Une copie de votre regu d’achatsera exigee 
pour toute demande de pikce. 


Contacto 


Para obtener ayuda inmediata con el 
ensamblaje, piezas faltantes 0 dafia- 
das 0 con la informacion del producto, 
por favor envfenos un correo electronico 
0 llamenos al: 


Servicio al Cliente 

(Ingl6s, frances y espanol) 

Lunes a Viernes: 9 AM - 5 PM 
Hora del Este en E.U.A. 

N^l support@artika.com 

@ 1-866-661-9606 

*Se requiere la copia de su recibo de compra 
para todas las partes solicitadas. 








